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  فتاوى الصلاة

  الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب || الشيخ خالد الفليج

  خالد الفليج


  
  يقول ما الفرق بين الفجر الاول والثاني؟ الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب الفجر الاول هو الفجر الكاذب وعلامته ان انه يبدو مستطيلا نوره في كبد السماء. اي لا ينتشم الافق
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  في جهة المشرق وانما يكون له نور ساطع كذنب السرحان في كبد السماء اي فوق الرأس في السماء في وسط السماء يبدو نورا يبدو نور كذلك بالسرحان. ثم يتلاشى ويذهب هذا النور. هذا هو الفرق الاول. اما الفجر الصادق فهو الذي يبدو نوره من
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  المشرق ثم ينتشر ويزيد ولا ينقص. فاذا بدأ الفجر الصادق فانه يزيد وينتشئ ويكون في الشر فهذا الفرق الثاني الفرق الاول انه في كبد السماء فجر الكاذب والفجر الصادق هو بجهة الافق الشرقي
  -
    
      00:00:36
    
  



  الفرق الثاني ان الفجر الكاذب يبدو ثم يعني يظهر ثم يختفي واما الفجر الصادق فانه يظهر ثم يزيد نوره حتى فيملأ الارض الفرق الثالث ان الفرج ان ان الفجر الصادق
  -
    
      00:00:52
    
  



  يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة للمصلي واما الفجر الكاذب فلا يحل صلاة ولا يحرم طعاما
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